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eG Approved For Release 2001/0870" trea REP RABUDS79ROODSO010029;. pment No : 
a AFH PROJECT Date 76/ 
Non Parts No of spare Parts @ty This Case 
Item Part No, Assy. No, Rep Rep per Assy Assys 30 Day 180 Day 2 Yrs Total Shipment Nec. 
XDL xD405090 Motor x 2 u ee y 4 8 8 15 
Bracket 
XD2 XD405091 Spindle x 8 4 y Mm au 32 32 15 
XD3 XD405092~=s Printing x 2 4 es 4 4 8 8 15 
Drum 
XD4 XDU05079 x 2 4 8 8 8 3x 20 20 17 
| Ves XD405084 Motor Xx 4 4 y 4 8 16 16 17 
Takeup 
XD6 XD405078 Motor x l 4 ae — 4 4 4 15 
: Metering 
XD7 XD405073 Lamphouse Xx 2 4 Lo Lo 120 =. 200 200 17 
XD8 XDUO5074 Power x 1 4 aly 48 68 i140 140 45 
Supply 
XD9 XD405086 x 4 4 4 4 8 16 16 29 
XD1O xD405076 x 2 4 = =e 4 uy 4 28 
XDL1L XD405077 x i 4 = as u ye 4 28 
XDL2 XD405072 «Cc. Panel x 2 yy 60 60 80 200 200 17 
‘XD13 xXDU05080 cc, Panel x 3 4 Bes =a 4 4 Pa 
XD14 xp4o5082 x 1 uy ees a uy y 4 13,16 
XD15 XbD405085 Motor X 1 4 es = y 4 29 
Metering 
XD16 XD4O5075 C. Panel x ft 4 an aes u m 4 17 
XDL7 xD405087 25X1Ax 4 4 15 
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Parts List for 70mm Printer ===Page 2 ghar’ No. 4 
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Part No. 
XD405088 
XD405089 
XD405093 
XD405083 
XD405081 
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pe of List 
Date 
Non Parts No of Spare Parts Qty This Case 
Assy. No. Rep Rep per Assy Assys 30 Day 100 Day e Yrs Total Shipment No. 
xX 1 4 oo oo 4 4 4 15 
Xx 1 ue oe = 4 ye y 15 
x 1 4 oe ae 4 4 4 15 
| xX ni 4 oe ae y 4 4 13,10 
C. Panel xX 1 4 os on 4 4 4 17 
25X1A 
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